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J. সালাতুল আউওয়াবীন 


সালাতুল আউওয়াবীনের পরিচিতি: 


সালাত আউওয়াবীন (৬১১ ৯১৬০) জমহুর আলেমদের কাছে সালাতুদ-দুহা (3০1১০) নামে পরিচিত। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সালাতুল আউওয়াবীন এ দু'নামে পরিচিত। আল্লামা ‘আইনী রহ. 
বলেন, 
০৬০০০ Jot । ০০1১৯ 5019 ill ০০০০৯ :9591 05650 ৬৪9 ৪৪০০০ 5% rads LBL ৭০৪০ 
১ 
আদ-দুহা (345) শব্দটি দম্মা ও কাসরা উভয় হরকত দিয়েই পড়া যায় । সকালের সূর্য কিরণ । পূর্বাহ্নের প্রথম 
প্রহর, সূর্য যখন উদিত হয়। আর দুহা শব্দকে ফাতহা বা মাদ দিয়ে পড়লে অর্থ হবে, সূর্য যখন আকাশের এক- 
চতুৰ্থাংশে অবস্থান করে বা এর পরের সময়। * 
SAB dl os Do 22: js allel Fy lS 5 ৩৬৩৬১০০০৯৯১ ০৪৯০] ৪১১০৭ gl ৪ 
09) ৭012) 0৮5 deal ৮) ০০২০ ৩৯০] ০3) ১93৬11৮১৩0৮ ৪১৩ " ও" GF Al JDL ৯৬৬ 
৪৮০০ 091 9131 20559 SLAY ৪১৮০ ১১ এ) Ll, cll এ৪)1১০৬ 
“আল্লামা ত্বীবী রহ. বলেছেন, সালাতুদ-দুহা পরিচ্ছেদ দ্বারা মূলত উদ্দেশ্য হলো সালাতুদ-দুহার ওয়াক্ত বর্ণনা করা। 
আর এ সালাতের সময় হলো দিনের প্রথমভাগে সূর্য যখন আকাশের উদিত হয় এবং সূর্যের কিরণ বিচ্ছুরিত হয়। 
কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ওয়াক্ত শব্দটি উহ্য আছে। মূলত পরিচ্ছেদের নাম হবে ৪০০। ৬৪১ ৪১১০। প্রকৃতপক্ষে, 
সালাতকে দুহা-এর সাথে সম্পৃক্ত করা যেমন সালাতুল লাইল, সলাতুন্নাহারকে সম্পৃক্ত করা হয়। দুহার সালাতের 
সময় হলো দিনের এক-চতুর্থাংশ আর শেষ হলো সূর্য হেলা যাওয়া পর্যন্ত । কেউ কেউ বলেন, এটাই এ সালাতের 
প্রসিদ্ধ সময় । ইশরাকের সালাতের ওয়াক্তই দুহার ওয়াক্ত । কেউ কেউ বলেন, ইশরাক হলো দুহার প্রথম ওয়াক্ত ।” 
মূলকথা হলো, সালাতুদ-দুহা, সালাতুল আউওয়াবীন, সালাতুল ইশরাক বলতে একই সালাতকে বুঝানো 
হয়েছে। হাদীসে একই সালাতের বিভিন্ন নাম এসেছে। আর এর সময় হলো সূর্য খন আকাশের এক-চতুর্থাংশে 
উদিত হবে এবং পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ সালাতের সময় অব্যহত থাকে । আধুনিক হিসেব 
অনুযায়ী, সূর্যোদয়ের ১৫ মিনিট পরে, কারো মতে, ২৩ মিনিট পরে সালাতুদ-দুহা শুরু হয় এবং সূর্য ঢলে যাওয়ার 
পূর্ব পর্যন্ত তথা যোহর ওয়াক্তের ১৫ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত এ সালাতের সময়। 


! 'উমদাতুল কারী, বদরুদ্দীন আল-'আইনী, ৭/২৩৬। 
£ মিরকাতুল মাফাহীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ, মুল্লা “আলী কারী, ৩/৯৭৭। 
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সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল আউওয়াবীনের ফযিলত: 


সালাতুল আউওয়াবীনের রয়েছে অনেক ফযিলত ৷ এ ব্যাপারে অনেক সহীহ্‌ হাদীস পাওয়া যায়। নিম্নে কিছু 
হাদীস উল্লেখ করব: 


আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
“আমার বন্ধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তিনটি বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন। তা হলো, প্রত্যেক 


মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করা, দুহার দু-রাকা'আত (চাশতের) সালাত আদায় করা এবং নিন্দ্রা যাওয়ার আগে 
যেন আমি বিতর সালাত আদায় করে নিই ।”' 


আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণিত। তিনি বলেন, 
6৩356081485 ৬ ৬ BEDS pCa Ske ও SIE ও SNE 0 পভ এ ৫০৬৪৮ 9৬০ 
82591 
“আমার দোস্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তিনটি বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন। যতদিন আমি 


জীবিত থাকব, ততদিন তা ছাড়ব না। প্রতি মাসে তিনটি সাওম পালন করা, চাশতের সালাত আদায় করা এবং 
বিতর আদায় না করা পর্যন্ত যেন আমি নিদ্রায় না যাই।”£ 


আবু যার রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
১85 ০ 85 2৫9১62১5৭21 TE 589৬5 ০৪8 2৮ ও পি ধু নও ও] 92 3 ৬১৬ ৬৬ 9০০৪ 
“আমার বন্ধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তিনটি বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন, যতদিন আমি জীবিত 


থাকব, ততদিন তা ছাড়ব না ইনশাআল্লাহ। তিনি আমাকে সালাতুদ-দুহা, ঘুমের পূর্বে বিতরের সালাত আদায় ও 
প্রতি মাসে তিনটি সাওম পালন করা ।”; 


আবু যর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
চপ BSS ০৮৪ ৮5 4০০০ LE এ ৬৬৪ ISS পুতি dhl ০ উপ ৩5 %5 ৬০ 
59৩4৫ ৩0508 BIS SEE BSS SSS ৩১০৬ HE BIS ES ২5০ এ ০০ 
(৪৫) ৩৪ 
“তোমাদের কেউ যখন ভোরে উঠে, তখন তার প্রতিটি জোড়ার উপর একটি সদকা রয়েছে। প্রতি সুবহানাল্লাহ 


৷ বুখারী, হাদীস নং ১৯৮১, মুসলিম, হাদীস নং ৭২১। 
£ মুসলিম, হাদীস নং ৭২২। 
3 সহীহ ইবন খুজাইমা, হাদীস নং ১২২১। আল্লামা ‘আজমী রহ. হাদীসের সনদটিকে সহীহ বলেছেন। 
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মারুফফ (সৎকাজের আদেশ) সদকা, নাহী ‘আনিল মুনকার (অসৎকাজের নিষেধ) সদকা । অবশ্য চাশতের সময় দু- 
রাকা'আত সালাত আদায় করা এ সবের পক্ষ থেকে যথেষ্ট ।”' 
আব্দুল্লাহ ইবন বুরাইদা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
৬৬০৬০ উরি Ss 2959) dk LG SEM Lo MIS CALAIS ও ৬০০ 
55 00535) ০5 সহি 2৩ ১ BEE IE বস 20005 885 85510 SSS Le ০ 
302 FBS 
“আমি আবু বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু “'আনহুকে বলতে শুনেছি, তিনি রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছেন, মানব দেহে তিনশ ষাটটি জোড়া রয়েছে। প্রত্যেক জোড়ার জন্য তাকে সদকা করা উচিত। 
সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী, এভাবে কেউ সদকা করতে কি সক্ষম? তিনি বললেন, মসজিদ থেকে 
কফ মুছে ফেলা বা রাস্তা থেকে ক্ষতিকর জিনিস সরিয়ে ফেলা সদকা । আর তুমি যদি এসব করতে সক্ষম না হও 
তবে দুহার সময় দু-রাকা'আত সালাত আদায় করা তোমার পক্ষ থেকে যথেষ্ট।”£ 
নু'আইম ইবন হাম্মার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছেন, 
এ এ IDE ০$ 3 ৯৩৫ El ৬ ৩১৯ ২ বস GIS FW) 
“আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে আদম সন্তান! তুমি যেন দিনের প্রথমে আমার জন্য চার রাকাআত সালাত আদায় 
করতে অপারগ না হও, ফলে (তার বিনিময়ে) আমি তোমার জন্য দিনের শেষ পর্যন্ত যথেষ্ট করে দিবো।”; 
আল্লামা শাওকানী রহ. বলেছেন, এ হাদীস দ্বারা আলেমগণ সালাতুদ-দুহার দলিল দিয়ে থাকেন। এখানে চার 
রাকা'আত বলতে সালাতুদ-দুহাকেই বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এ হাদীস দ্বারা ফজরের সুন্নত ও ফরয 
চার রাকা'আতের সালাতকেও বুঝায়। কেননা প্রকৃতপক্ষে দিনের প্রথম ভাগে এ সালাতই আদায় করা হয়। তখন 
এর অর্থ নিম্নোক্ত হাদীস অনুসারে হবে, 
জুনদুব ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
14301 এ ও. 285 =~ jo 32) 
“যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করল সে সারাদিন আল্লাহর যিম্মায় থাকল।”! 
যাইনুদ্দীন ইরাকী রহ. বলেছেন, এটা নির্ভর করে দিন কি ফজরের উদয় থেকে শুরু হয় নাকি সূর্যোদয় 


থেকে শুরু হয়? জমহুম আলেমদের মতে, ফজরের উদয় থেকেই দিন শুরু হয়। অতএব, ফজরের উদয় থেকে 
দিন শুরু ধরে নিলেও সূর্যোদয়ের পরে চার রাকা'আত সালাত দিনের প্রথম ভাগে ধরে আদায় করলে কোনো 


* মুসলিম, হাদীস নং ৭২০। 

£ সহীহ ইবন খুজাইমা, হাদীস নং ১২২৬। আল্লামা ‘আজমী রহ. হাদীসের সনদটিকে সহীহ বলেছেন। 
+ আবু দাউদ, হাদীস নং ১২৮৯, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। 

£ মুসলিম, হাদীস নং ৬৫৭। 
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অসুবিধে নেই । এটাই মুলত হাদীস বিশারদ ও সমস্ত মানুষের আমল হিসেবে বিবেচিত । তারা এ চার রাকা‘আতকে 
সালাতুদ-দুহা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।' 
১0৩5 BS 90৫9 3 GIES Juss BCS dl 6 SG fe hl PS BJS ৩৪৪5 36 গড 2০৪ 
cA Ul 
“আবু দারদা ও আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহুমার বরাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুত্রে আল্লাহ 
তা'আলা থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, “হে আদম সন্তান! তুমি দিনের প্রথমে চার রাকা'আত 
সালাত আদায় করলে দিনের শেষ পর্যন্ত তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।”£ 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
ASAE 0৯০ ৩৩৫ 819 BST GE FAMILLE এ ৪৩ ৩০) 
“যে ব্যক্তি চাশতের জোড় সালাতে নিত্য সংরক্ষণ করবে, সমুদ্রের ফেনার মতও যদি তার গুনাহ হয়, তা ক্ষমা করে 
দেওয়া হবে।”; 
আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
৫ Ik ৬৮ CEG LIYE এ ও TS Ss পভ hl এত ANSE 
“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে সালাতুদ-দুহা আদায় করতেন যে, আমরা বলতাম তিনি হয়ত 
আর পরিত্যাগ করবেন না। আবার যখন তা আদায় করা থেকে বিরত থাকতেন তখন আমরা বলতাম যে, হয়ত 
তিনি আর তা আদায় করবেন না।” 
আব্দুল্লাহ ইবন ‘আমর ইবন ‘আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
25১০0 8256 20৫ 41585 ৩১৪ ০০ এ ৪91 195700 1৮55 Lo SG le Bh LS dl dys ও 
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“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সারিয়া (ছোট যুদ্ধাভিযান) প্রেরণ করলেন। তারা দ্রুত বিজয় লাভ 
করে অনেক গনিমত নিয়ে ফিরে আসেন । ফলে লোকজন নিকটবর্তী অভিযান, অধিক গনিমত লাভ ও দ্রুত 
প্রত্যাবর্তনের করা বলতে লাগল (এতে তারা আশ্চর্যিত হলো এবং ঈর্ষা করতে লাগল)। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও নাতিদীর্ঘ অভিযান, অধিক গনিমত 


' নাইলুল আওতার, শাওকানী, ৩/৬২। 

* তিরমিযী, হাদীস নং ৪৭৫, তিনি হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন। 

+ তিরমিযী, হাদীস নং ৪৪৬, ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী রহ. (র) বলেন: ওয়াকী', নাদ্বর ইবন শুমাইল (র) প্রমুখ হাদীসশাস্ত্রের ইমাম 
নাহহাস ইবন কাহম (র) সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। এই হাদীসটি ছাড়া তার অন্য কোনো হাদীস সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। 

£ তিরমিযী, হাদীস নং ৪৭৭, তিনি হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন। 
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অর্জন ও দ্রুত ফিরে আসার কথা বলে দিবো? যে ব্যক্তি অযু করে মসজিদে গিয়ে দুহার নফল সালাত আদায় 
করবে, সে এর চেয়েও অতি দ্রুত লাভবান হবে, অধিক গনিমত অর্জন করবে ও দ্রুত প্রত্যাবর্তন করবে।”! 


BENS 05 23৩ Ll ও ওক (১১৫) SY 05 BIEN 54০৪5 sd) ৩৪ CLS Hy ৪:৭1 28 SUG) 

9520 ও ভ:06 ৩৭ 

“হাদীসে = দ্বারা নফল সালাত উদ্দেশ্য । ০১:31 হলো এর মূল। নফল সালাতকে সুবহাহ বলার কারণ হলো, 

ফরয সালাতে যেসব তাসবীহ পাঠ করা হয় তা মূলত নফল। এ কারণে নফল সালাতকে সুবহাহ বলা হয়। এটা 
ফরয সালাতের তাসবীহের ন্যায়।”£ 

আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 


পু 
2 


Sle এও CES HN BS Hf FNS ৪ 
“যে ব্যক্তি অযু করে ফরয সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়, সে ইহরামধারী হাজীর অনুরূপ সাওয়াব প্রাপ্ত 
হবে। অপর পক্ষে যে ব্যক্তি কেবল চাশতের সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যায় সে উমরাহকারীর ন্যায় সাওয়াব 
প্রাপ্ত হবে। যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত সালাত আদায়ের পর হতে পরের ওয়াক্ত সালাত আদায় করাকালীন সময়ের মধ্যে 
কোনরূপ বেহুদা কাজ ও কথাবার্তায় লিপ্ত না হয়, তার আমলনামা সপ্তাকাশে লিপিবদ্ধ হবে। অর্থাৎ সে উচ্চমর্যাদার 
অধিকারী হবে”) 


আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
1450৭ 2১০ 29 মুড (এগ এ SANDS ডি BC Sh 
“কেবল আওয়াব তথা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীগণই সালাতুদ-দুহার সর্বদা গুরুত্ব দিয়ে থাকে । তিনি আরো 
বলেছেন, সালাতুদ-দুহা হলো আউওয়াবীনের সালাত।” 


আল্লামা আলবানী রহ. বলেছেন, “যারা মাগরিবের পরে ছয় রাকা'আত সালাত আদায় করাকে সালাতুল 
আউওয়াবীন বলেন, এ হাদীস তাদের সে দাবী খণ্ডন করে দিয়েছে। আসলে এ ছয় রাকা“'আতের নামের কোনো 
অস্তিত্ব নেই এবং প্রকৃতপক্ষে মাগরিবের পরে ছয় রাকা'আত সালাত সাব্যস্ত নেই।”* 


সালাতুল আউওয়াবীনের হুকুম: 


* মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৬৬৩৮ আল্লামা শুয়াইব আরনাউত হাদীসটিকে হাসান লিগাইরিহি বলেছেন। 

£ ফাতহুল বারী, ইবন হাজার আসকালানী, ৩/৫৫-৫৬। 

+ আবূ দাউদ, হাদীস নং ৫৫৮। আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। 

£আল-মুসতাদরাক লিলহাকিম, হাদীস নং ১১৮২ ইমাম হাকিম রহ. বলেন, হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ, তবে বুখারী ও মুসলিম কেউ 
তাদের কিতাবে উল্লেখ করেনি। 
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“আলেমগণ সালাতুল আউওয়াবীন আদায়ের হুকুমের ব্যাপারে কয়েকটি মত ব্যক্ত করেছেন। জমহুর 
আলেমদের মতে, এ সালাত আদায় করা মুস্তাহাব । যদি কেউ আদায় করে তার সাওয়াব হবে; কিন্তু ছেড়ে দিলে 
তাকে কিছু বলা যাবে না। এ মতের অনুসারীরা এ সালাতের ফযিলত সম্পর্কে উল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা দলিল 
পেশ করেছেন। যদিও এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত। তথাপি বিরোধীদের মত পেশ করা, তাদের দলিল খণ্ডন করা ও 
ঈভাবে জমহুর আলেমগণ তাদের দলিলের দ্বারা বিরোধীদেরকে জবাব দিয়েছেন সেগুলো আমাদের জানতে 
অসুবিধে নেই। 

প্রথম মত: একদল আলেম মনে করেন, এ সালাত কোনো কারণ ব্যতীত শরী'আত অনুমতি দেয় নি। তারা 
দলিল হিসেবে বলে থাকেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কারণ ছাড়া এ সালাত পড়েন নি। আর 
ঘটনাক্রমে তখন দুহার ওয়াক্ত ছিল। তারা নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন: 

আব্দুর রহমান ইবন আবু লায়লা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

60557 ভি 214০ EMILY গে 095 ও 1০2 Sle Bl be ভে এটি পিএ SS Cn 

1558444069421 2 BLE Mie HE BBLS IAB SS GUS ধু HU ST SEY 
“উম্মু হানী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত বোন) ব্যতীত অন্য কেউ রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চাশৃতের সালাত আদায় করতে দেখেছেন, এরূপ আমাদের কাছে কেউ বর্ণনা 
করেন নি। তিনি (উম্মে হানী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা) অবশ্য বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা 
বিজয়ের দিন (পূর্বাহ্ন) তাঁর ঘরে গিয়ে গোসল করেছেন । (তিনি বলেছেন) যে, আমি আর কখনো (তাঁকে) অনুরূপ 
সংক্ষিপ্ত সালাত (আদায় করতে) দেখি নি। তবে কিরাত সংক্ষিপ্ত হলেও তিনি রুকু* ও সিজ্দা পুর্নাঙ্গরুপে আদায় 
করছিলেন।”! 

এ মতের প্রবক্তারা মনে করেন, মক্কা বিজয়ের দিনে দুহার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
আট রাকাআত সালাত আদায় ছিল মক্কা বিজয়ের শুকরিয়া স্বরূপ । আর কোনো বিজয় লাভ করলে সেখানে আট 
রাকা'আত সালাত আদায় করা সুন্নত । মুসলিম আমিরগণ এ সালাতকে সালাতুল ফাতহ্‌ বা বিজয়ের সালাত নামে 
অভিহিত করেছেন। ইমাম ত্ববারী তাঁর তারিখের কিতাবে “শাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, 


AEBS বি পর এ 35 ৰ 551 2055 Ch 

“খালিদ ইবন ওয়ালীদ যখন হিরা বিজয়লাভ করেন তখন তিনি সেখানে বিজয়ের আট রাকা'আত সালাত আদায় 
করেন, এতে তিনি সালাম না ফিরিয়ে দেশের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন।” £ 

তারা বলেন, উম্মে হানী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার কথা ৪. ৬১১ “আর এটা দুহার সময়” বলে এটাই প্রমাণ করে 
যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিজয়ের সে সালাত দুহার সময় ছিল। সালাতুদ-দুহা নামে কোনো 
সালাতের নাম নেই। 

ইবন শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহমুদ ইবন রাবী“ আনসারী রহ. আমার নিকট বর্ণনা করেন, 
1 বুখারী, হাদীস নং ১১৭৬। 
£ তারিখুত ত্বাবারী, দারুত-তুরাস, বৈরূত, ২য় সংস্করণ ১৩৮৭ হি. ৩/৩৬৬। 


IslamHouse con 


সালাতুল আউওয়াবীন ৃ্‌ ৯১৭ প্লে JL 











ale 2 (৩4৬ 3৯5 SSNS NIE So Ss পরত এ To Ys Sl So 5 ANG Se তী 
Glee 55৬৪ ASHI IE SE SS SD ol এ SAS MS HAI 
355415401০4 4১5 40 206 (৬০১8 SOS ও ০4৮0৬১85৭০৬ 
21,124 5: 3553 SUAS ৬৯ 2৬৫ %ি 253 405 hl 45401155159 ১৫5 IE 5৩1 jlo 
FS cdl e285 এ ৬০৪৪ ৪৭9৫ ৬১৩ Sh EEA 55 EAE 054 ৩3 25 পু 

(পপ এ ৫2566251455 ০ O26 পুতি Hl LS dt 


“ইতবান ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যিনি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে বদরের যুদ্ধে 
অংশ গ্রহণকারী আনসারগণের অন্যতম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে হাযির হয়ে আরয 
করলেন: “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার দৃষ্টিশক্তি হাস পেয়েছে। আমি আমার গোত্রের লোকদের নিয়ে সালাত আদায় 
করি। কিন্তু বৃষ্টি হলে আমার ও তাদের বাসস্থানের মধ্যবর্তী নি্নভূমিতে পানি জমে যাওয়াতে তা আর পার হয়ে 
তাদের মসজিদে পৌঁছতে এবং তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করতে সমর্থ হই না। আর ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার 
একান্ত ইচ্ছা যে, আপনি আমার ঘরে তাশরিফ নিয়ে কোনো এক স্থানে সালাত আদায় করেন এবং আমি সেই 
স্থানকে সালাতের জন্য নির্দিষ্ট করে নিই। রাবী বলেন: তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 
ইনশাআল্লাহ অচিরেই আমি তা করব। “ইতবান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: পরদিন সূর্যোদয়ের পর রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আমার ঘরে তাশরিফ আনেন। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করতে চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম ঘরে প্রবেশ করে তিনি না বসেই 
জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার ঘরের কোন স্থানে সালাত আদায় করা পছন্দ কর? তিনি বলেন: আমি তাঁকে ঘরের এক 
প্রান্তের দিকে ইঙ্গিত করলাম ৷ তারপর রাসূলুল্া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন এবং তাকবীর বললেন। 
তখন আমরাও দাঁড়ালাম এবং কাতারবন্দী হলাম ৷ তিনি দুই রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর সালাম 


তারা এ হাদীস থেকে দলিল পেশ করেন যে, ইতবান ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর বাড়িতে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত একটা কারণবশত ছিল। আর এ হাদীসটিই কিছু বর্ণনাকারী সংক্ষেপে 
বর্ণনা করেছেন এভাবে, 
“ইতবান ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
(53155805545 শা এ এ ও LoS খত এ Po Md Sh 
“রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে সালাতুদ-দুহার নফল সালাত আদায় করেছেন। সাহাবীগণ তাঁর 


(রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পিছনে কাতারবদ্ধ হলেন এবং তাঁরাও তাঁর (ইতবান ইবন মালিক) ঘরে 
সালাত আদায় করলেন।”£ 


আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


! বুখারী, হাদীস নং ৪২৫। 
£ সহীহ ইবন খুজাইমা, হাদীস নং ১২৩১, আল্লামা “আযমী রহ. হাদীসের সনদটিকে সহীহ বলেছেন। 
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সালাতুল আউওয়াবীন ( দাক JL 
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“রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে ফিরে বা সফরে বের হওয়া ব্যতীত দুহার সালাত আদায় 
করতেন না।”' 
আব্দুল্লাহ ইবন শাকীক রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
৩ ৪ 2 ৬ SIU হি LE LS পুত hl ভুত ভগ ৩৫ 05 2900 Lb 
সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, না; কিন্তু সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করলে আদায় করতেন।”£ 
এ হাদীসও প্রমাণ করে যে, তার পূর্বাহ্নে সালাত আদায় ছিল কোনো কারণবশতঃ। এখানে সফর থেকে 
ফেরার কারণে তিনি এ সালাত আদায় করেছেন বলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবন দীনার রহ. বলেন, 
23 08 ৬3 ৪) দু ৩৫০ ৬ 8 
“ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে কুবায় আসলে সালাতুদ-দুহা আদায় করতেন।” 
হাফেজ ইবন হাজার আসকালানী রহ. এ হাদীসের জবাবে বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
মসজিদে কুবায় হয়ত তাহিয়্যাতুল মাসজিদের সালাত আদায় করেছেন, আবার এটাও হতে পারে যে, তিনি 
তাহিয়্যাতুল মাসজিদ ও সালাতুদ-দুহা উভয় সালাতের নিয়্যাত একত্রে করেছেন, যেমনিভাবে আমরা মক্কা বিজয়ের 
দিনের সালাতের ব্যাপারে বলেছি যে, তিনি বিজয় ও দুহার সালাত একত্রে আদায় করেছেন।! 


কিন্তু তাদের এসব হাদীসের জবাবে জমহুর আলেমগণ আরো শক্তিশালী দলিল পেশ করেন। তাঁরা বলেন, এ 
সব হাদীসের জবাবে অসংখ্য সহীহ হাদীস রয়েছে যাতে কোন কারণের কথা উল্লেখ নেই; বরং সাধারণভাবে এ 
সালাতের ফযিলতের কথা উল্লেখ আছে। আর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু “আনহা নিজেই কারণ উল্লেখ ছাড়া এ সালাত 
আদায়ের কথা বলেছেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


14 9 8 ৪০ শি পভ Le প্র ৫55 এবি ৬৪ 
“রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চাশ্ত-এর সালাত আদায় করতে আমি দেখি নি। তবে আমি তা 
আদায় করে থাকি।”; 
মু'আয রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, “তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু “আনহাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 


EEL I ৩৩৫ 6) ৬ 2৪৯০ ০ 45 Se 2 (০41 452) ৩৫ ক) 


! মুসনাদ আবু ই'আলা, হাদীস নং ৪৩৩৭। আহাদীসুল মুখতারাহ, দিয়াউদ্দিন মাকদিসী, হাদীস নং ২২৭৫, মাকদিসী রহ. বলেন, হাদীসের 
সনদটিতে কোন সমস্যা নেই। 

£ মুসলিম, হাদীস নং ৭১৭। 

+ ফাতহুল বারী, ৩/৫৩। 

£ ফাতহুল বারী, ৩/৫৩। 

5 বুখারী, হাদীস নং ১১৭৭ । 
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সালাতুল আউওয়াবীন [ হর্ন | 











“রাসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুহার সালাত কত রাকা'আত আদায় করতেন? তিনি বললেন, চার 
রাকা'আত। ইচ্ছে হলে বেশীও পড়তেন।”! 


আল্লামা শাওকানী রহ. এসব হাদীস একত্রিত করে বলেন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার হাদীস “রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুহার চার রাকা*আত সালাত আদায় করতেন” তা মুদাওয়ামাহ বা সর্বদা পালন করা 
বুঝায় না। তাছাড়া উসুলবিদদের কাছে ৩৬ শব্দটি দ্বারাও মাঝে মাঝে করা বুঝায়। যদিও কোনো কোনো বর্ণনায় 
সর্বদা আদায় করা প্রমাণ করে। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনাহা যা দেখেছেন তিনি তা-ই বর্ণনা 
করেছেন । তাঁর বর্ণনা “তিনি সফর থেকে ফিরে আসলে তখন এ সালাত আদায় করতেন” দ্বারা মুতলাক (অনির্দিষ্ট) 
সময়কে মুকাইয়্যাদ (নির্দিষ্ট) করা বুঝায়। আবার তার আরেক বর্ণনা, “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে কখনও দুহার সালাত আদায় করতে দেখিনি” দ্বারা তিনি যা দেখেন নি তার বর্ণনা। সুতরাং এ বর্ণনা 
দ্বারা অনির্দিষ্টকে নির্দিষ্ট করা ওয়াজিব সাব্যস্ত করে না। মূল কথা হলো, তিনি যা জানতেন বা তার কাছে যা 
পৌঁছেছে তা-ই বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য সাহাবীদের বর্ণনায় সর্বক্ষণিক আদায় করেছেন বলে প্রমাণ করে । এসব 
বর্ণনা দ্বারা সালাতুদ-দুহার বৈধতা প্রমাণ করে। আর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু “আনহার এ সময়ের ব্যাপারে জানা ছিল 
না বলে তিনি এ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আদায়ের ব্যাপারে অস্বীকার করেছেন। কেননা এ 
সময় সাধারণত মানুষ স্ত্রীদের সাথে ঘরে বসে থাকে না। তাই তিনি জানতেন না।£ 


দ্বিতীয় মত: আরেকদল আলেম এ সালাত আদায়কে মুস্তাহাব মনে করেন না। তাঁরা সালাতুদ-দুহা না আদায়ের 
হাদীসসমূহকে সনদের বিবেচনায় প্রধান্য দিয়েছেন। সাহাবীদের আমল এটাই প্রমাণ করে। তাদের দলিল হলো: 
মুওয়াররিক রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
AE 20০59৩44859 খাও ৫০৫০ ঠিক ৭0655 448৭ দাও Lf ক ৫৪ FE SY SE 
45] ৭৫৪৫ 
“আমি ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহুকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি চাশ্ত-এর সালাত আদায় করেন? তিনি 
বললেন, না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তা আদায় করতেন কি? তিনি বললেন, না। আমি 
বললাম, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু? তিনি বললেন, না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম? তিনি বললেন, আমি তা মনে করি না। (আমার মনে হয় তিনিও তা আদায় করতেন না, তবে এ 
ব্যাপারে আমি নিশ্চিত কিছু বলতে পারছি না)।”) 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
4055540584০ EY ES 4958990৮৮4৭ 25 পু 4০60 ৩৪৩৪ ১৭545 I 
৬০৬৪1 ৩৫ HGS AY ৯১৩995৬৩89৬ IG ৪ পতি $০1 3৮০54 ES 41455 
1021 9555 ০ Eb এ খা 24 ls ডি 


মুসলিম, হাদীস নং ৭১৯। 
£ নাইলুল আওতার, শাওকানী, ৩/৬৩। 
+ বুখারী, হাদীস নং ১১৭৫। 
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সালাতুল আউওয়াবীন ৃ্‌ ১১ ১০ ০3 ] | 


“জনৈক স্থূলদেহী আনসারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে আরয করলেন, “আমি আপনার সংগে 
(জামা’আতে) সালাত আদায় করতে পারি না। তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে খাবার 
তৈরি করে তাঁকে দাওয়াত করে নিজ বাড়িতে নিয়ে এলেন এবং একটি চাটাই এর এক অংশে (কোমল ও পরিচ্ছন্ন 
করার উদ্দেশ্যে) পানি ছিটিয়ে (তা বিছিয়ে) দিলেন। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর 
উপরে দুই রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। ইবন জারূদ রহ. (নিশ্চিত হওয়ার উদ্দেশ্যে, আনাস ইবন মালিক 
রাদিয়াল্লাহু “আনহুকে জিজ্ঞাসা করলেন (তবে কি) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশ্ত-এর সালাত আদায় 
করতেন? আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু বললেন, সেদিন ব্যতীত অন্য সময়ে তাঁকে এ সালাত আদায় করতে দেখি 
নি।”1 


থেকে সালাতুদ-দুহা শরি'আতসিদ্ধ হওয়াকে অস্বীকার করে না। কেননা তার না বলাটা না দেখার প্রমাণ। এটা নয় 
যে, সে কাজটি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই করেন নি অথবা তার না বলার অর্থ হলো 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বক্ষনিক ও মসজিদে জামা'আতের সাথে প্রকাশ্যে সালাতুদ-দুহা 
আদায়কে না বলা। কেননা এভাবে প্রকাশ্যে জামা'আতের সাথে আদায় করাটা সুন্নতের বিরোধী ৷ মূল সালাতটা 
আদায় করা সুন্নত বিরোধী নয়। আর তার একথা আরো শক্তিশালী করে ইবন মাস“উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত 
হাদীস থেকে, 








ME BL SE ৩105) ৮55 ৩৪৭ UG Sf 4 
“তিনি কিছু লোককে সালাতুদ-দুহা আদায় করতে দেখে তাদেরকে এভাবে আদায় করতে নিষেধ করলেন । তিনি 
তাদেরকে বললেন, যদি তোমরা এ সালাত আদায় করতেই চাও তবে ঘরে বসে আদায় করো” । * 


তৃতীয় মত: কিছু আলেম মনে করেন, সালাতুদ-দুহা মাঝে মাঝে আদায় করা আবার মাঝে মাঝে ছেড়ে দেয়া 
মুস্তাহাব । তারা নিম্নোক্ত হাদীস ও আসার দ্বারা দলিল পেশ করেন, 


আবু সাঈদ খুদুরী রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

MLSNI এত ডি একট এ ৬৮ ও PS dS Sle il PS dys SE 
“রাসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে এমনভাবে নিয়মিত সালাতুদ-দুহা আদায় করতেন যে, আমরা 
মনে করতাম তিনি আর এ সালাত বাদ দিবেন না। আবার মাঝে মাঝে এমনভাবে ছেড়ে দিতেন যে, আমরা 


ভাবতাম তিনি আর এ সালাত আদায় করতেন না।” কিন্তু এ হাদীসটি দ'য়ীফ হওয়ার কারণে দলিল হিসেবে 
শক্তিশালী নয়। 


3১০ = পাত ৪৮৬০৬০০৩১0৬ ০৭৬০ 218 
! বুখারী, হাদীস নং ১১৭৯ । 


* মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস নং ৭৭৭৭, খ. ২, পৃ. ১৭২। ফাতহুল বারী, ৩/৫৩। 
+ মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১১১৫৫, আল্লামা শুয়াইব আরনাউত বলেন, ‘হাদীসের সনদটি দয়ীফ’। 
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সালাতুল আউওয়াবীন 
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“ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন সালাতুদ-দুহা আদায় করলে দশ দিন ছেড়ে দিতেন।”* 
আব্দুল্লাহ ইবন দীনার বলেন, 
এল (6 এডি 36 0০ শও ১৫০০ এ lao 1836 
“আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু দুহার সালাত আদায় করতেন না। তবে তিনি যখন মসজিদে কুবায় 
আসতেন তখন এ সালাত আদায় করতেন। আর তিনি প্রতি শনিবার মসজিদে কুবায় আসতেন ।”£ 
ইবরাহীম নাখঈ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
৮০] ৪১৬০ ৭ ১৯৭৯৪ ৩9৯১ LSU ৬৩ 195০ ও ১৯৯৮০৪1৯৪ 
“সাহাবী ও তাবেয়ীগণ ফরজ সালাতের মত গুরুত্বের সাথে দুহার সালাত আদায় করাকে মাকরূহ মনে করতেন। 
তারা মাঝে মাঝে এ সালাত আদায় করতেন, আবার মাঝে মাঝে ছেড়ে দিতেন।”; 
০ ৩০ ৬১0 0 Ble এ ll, GAD EN এ 
“মানুষ সালাতুদ-দুহাকে অত্যাবশ্যকীয় ভাবতে পারে বলে আমি এ সালাত ছেড়ে দেই, তবে আমার আদায় করতে 
ইচ্ছে করে।” 


এ মতের অনুসারীরা বলেন, মাঝে মাঝে আদায় করা ও মাঝে মাঝে ছেড়ে দেয়া উত্তম, যাতে মানুষ এ ধারণা 
না করে যে, এ সালাত ওয়াজিব বা নিয়মিত আদায়যোগ্য সুন্নত । আর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা নিয়মিত এ 
সালাত ঘরে আদায় করতেন বলে মানুষের এ ধারণা হওয়ার সম্ভাবনা কম ছিল। তথাপি এ সব হাদীস ও আসার 
জমহুম আলেমদের মতের বিরোধী নয়। কেননা জমহুর আলেমগণ এ সালাতকে মুস্তাহাব বলেছেন। আর মুস্তাহাবের 
হুকুমই হলো যে ব্যক্তি তা আদায় করবে তার সাওয়াব হবে, কেউ আদায় না করলে সাওয়াব হবে না বা গুনাহও 
হবে না এবং দোষারোপও করা যাবে না। অতএব এ সালাতের ফযিলত সম্পর্কে যে সব হাদীস ও আসার এসেছে 
এসব থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ সালাত সুন্নত। এটাই জমহুর আলেমদের মতামত। 


চতুর্থ মত: আরেকদল আলেম এ সালাতকে বিদ'আত বলেছেন। ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এটা 
বর্ণিত। হাদী, কাসেম ও আবু তালিব এ মতের অনুসারী । তাঁরা দলিল হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীস ও আসার পেশ 
করেন, 
মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত, “তিনি বলেন, 
SNS SE 105 886 824 LE AE 201 020725 DANE 95484520381 5515258 ৬155 
AES JES cg SS LEMS IE FBS 


! শরহে সহীহুল বুখারী, ইবন নাত্তাল, ৩/১৬৯ ৷ 
£ শরহে সহীহুল বুখারী, ইবন নাত্তাল, ৩/১৬৯ । 
+ শরহে সহীহুল বুখারী, ইবন নাত্তাল, ৩/১৬৯ । 
£ শরহে সহীহুল বুখারী, ইবন নাত্তাল, ৩/১৬৯। 
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(wx JL 
“আমি এবং “উরওয়া ইবন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, ‘আবদুল্লাহ ইবন 

উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার হুজরার পাশে বসে আছেন। ইতিমধ্যে কিছু লোক মসজিদে 
সালাতুদ্দোহা আদায় করতে লাগল । আমরা তাঁকে এদের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এটা 
বিদ'আত” 





হাকাম ইবন ‘আরাজ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
AEN 5455 4543) 50 6055 ade 28 LS CES ৫ 25 4555 GAG ৩৮১০6 4৫ LC, 


“আমি ইমাম মুহাম্মদকে সালাতুদ-দুহা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের 
হুজরার সাথে পিঠ রেখে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। তিনি বললেন, এটা বিদ'আত তবে উত্তম বিদ'আত ৷”* 


সালিম তার পিতা ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, 
Me BEE EE ০এ।৪৩০ ০9 5 5 SUES HIE 


“উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হওয়া পর্যন্ত কেউ সালাতুদ-দুহার সালাত প্রচলন করে নি। মানুষ বিদআত 
হিসেবে এ সালাত আদায় করাটা আমার কাছে খুবই পছন্দনীয়।” 


হাফেয ইবন হাজার আসকালানী রহ. বলেন, ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস থেকে সালাতুদ-দুহা 
শরি'আতসিদ্ধ হওয়াকে অস্বীকার করে না, কেননা তার না বলাটা না দেখার প্রমাণ। এটা নয় যে, সে কাজটি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই করেন নি অথবা তাঁর না বলার অর্থ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বক্ষণিক ও মসজিদে জামা'আতের সাথে প্রকাশ্যে সালাতুদ-দুহা আদায়কে না বলা। কেননা 
এভাবে প্রকাশ্যে জামা'আতের সাথে আদায় করাটা সুন্নতের বিরোধী ৷ মূল সালাতটা আদায় করা সুন্নত বিরোধী নয়। 
আর তার একথা আরো শক্তিশালী করে ইবন মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস থেকে । ইবন মাসউদ 
রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 


SS BLN ৩৫ ৬8578065০46 92 ৫৯ ও hy 
“তিনি কিছু লোককে সালাতুদ-দুহা আদায় করতে দেখে তাদেরকে এভাবে আদায় করতে নিষেধ করলেন । তিনি 
তাদেরকে বললেন, যদি তোমরা এ সালাত আদায় করতেই চাও তবে ঘরে বসে আদায় করো ।”! 


এসব আলোচনার পর আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট যে, জমহুর “আলেম সালাতুদ-দুহার ব্যাপারে যে মত ব্যক্ত 
করেছেন তাই অধিকতর বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী । আল্লামা শাওকানী রহ. বলেন, এ সালাত সাব্যস্তের হাদীস এতই 
বেশী যে, অন্যরা কমপক্ষে মুস্তাহাব বলেছেন। ইমাম হাকিম রহ. সালাতুদ-দুহা সাব্যস্তের ব্যাপারে আলাদাভাবে প্রায় 
বিশজন সাহাবী থেকে বর্ণনা একত্রিত করেছেন। এমনিভাবে ইমাম সুযুতী রহ. ও আলাদাভাবে একখন্ডে হাদীস 
একত্রিত করেছেন। এতে তিনি যেসব সাহাবীরা এ সালাত আদায় করেছেন তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন। তাদের 


! বুখারী, হাদীস নং ১৭৭৫, মুসলিম, হাদীস নং ১২৫৫। 

2 মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস নং ৭৭৭৫। ইবন হাজার আসকালানী রহ. বলেছেন, হাদীসের সনদটি সহীহ, ফাতহুল বারী, ৩/৫২। 
+ ইবন হাজার আসকালানী রহ. বলেছেন, হাদীসের সনদটি সহীহ, ফাতহুল বারী, ৩/৫২। 

4 মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস নং ৭৭৭৭, খ. ২, পৃ. ১৭২। ফাতহুল বারী, ৩/৫৩। 
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উ৫১ ১৩ ০% ] 





মধ্যে: আবু সাঈদ খুদুরী, তাঁর থেকে সাঈদ ইবন মানসুর ও আহমদ ইবন হাম্বল এ সালাত সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা, তাঁর থেকে সাঈদ ইবন মানসুর, ইবন আবী শাইবা এ সালাত সম্পর্কিত 
হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহুর থেকে ইবন আবু শাইবা, আব্দুল্লাহ ইবন গালিব এ সালাত 
সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু নু'আইম এসব হাদীস তার কিতাবে বর্ণনা করেছেন। 


সাঈদ ইবন মানসুর রহ. হাসান রহ. বর্ণনা করেন, 


45)142 228৩6 5 Lb Es IE ৭ EAE AS LG AE এ 55 এ ০৯০ SSE ১৪ দক 
৫1 ০৯০১ এ 445 9০ 


“তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা কি এ সালাত আদায় করেছেন? 
তিনি বলেন, হ্যাঁ, তারা এ সালাত আদায় করেছেন৷ কেউ দু রাআ'আত, কেউ চার রাকা'আত, কেউ আবার দ্িপ্রহর 
পর্যন্ত দীর্ঘ করতেন।”: 


সাঈদ ইবন মানসুর রহ. তাঁর সুনানে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 
0:৩০ ও SEY 35০ ৩৫৯ এ 5 আয ও ৬৪৩ এ 
“আমি সালাতুদ-দুহা সম্পর্কে কুরআনে খোঁজ করলাম। ফলে এ আয়াতে এ সালাত সম্পর্কে পাই, 
[১:০০] 9 3783 উট ৩০ 


“আমি পর্বতমালাকে অনুগত করেছিলাম, তার সাথে এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় আমার তাসবীহ পাঠ করত।” [সূরা: 
সোয়াদ: ১৮]: 


ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
00534457158 LG BS NT 399৫ ও PIS এট SABE ১৪৩ ০৮৮৫ ৩০ তালা ভা ৩০৪।৪৩৬! 
[৮7:১১] © JIE 5440 5 
“সালাতুদ-দুহা আল-কুরআনে রয়েছে। গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছাড়া তা বুঝতে পারে না। এটা আল্লাহর এ বাণীর 
মধ্যে রয়েছে, 
[৭:১৯1৫ © JL 532 ও এ (৫ এএ০া ও 568 fT ৯০৮৫) 
“সেসব ঘরে যাকে সমুন্নত করতে এবং যেখানে আল্লাহর নাম যিক্র করতে আল্লাহই অনুমতি দিয়েছেন। সেখানে 
সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ পাঠ করে।” [সুরা: আন-নূর: ৩৬], 
“আওন আল-“উকাইলী রহ. নিম্নোক্ত আল্লাহর বাণী সম্পর্কে বলেন, 
3৪/৪১০ ৪৮2৫ GAME Ire la ৪055 ৫১৪9) ৩৫ ১৫) 
' নাইলুল আওতার, ৩/৭৬। 


£ নাইলুল আওতার, ৩/৭৬। 
+ নাইলুল আওতার, ৩/৭৬। 
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সপ | 


“যদি তোমরা নেককার হও তবে তিনি তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের প্রতি অধিক ক্ষমাশীল।” [সুরা: আল-ইসরা: 
২৫] তিনি বরেন, যারা সালাতুদ-দুহা আদায় করে। : 





আউওয়াবীন সালাতের ওয়াক্ত: 


সূর্য যখন এক বর্শা পরিমাণ উপরে উঠে তখন এ সালাতের সময় শুরু হয়। আর সূর্য হেলে গেলে সময় শেষ 
হয়। তবে মুস্তাহাব হলো সূর্য আকাশে এমনভাবে উদিত হয় যখন উষ্ণতা প্রখর হয়। যেহেতু হাদীসে এসেছে, 


কাসিম আশ-শায়বানী রহ. থেকে বর্ণিত যে, 


21 ০ 40145 ও] 9১ 6১৯১৪ AE ৯৪১৪) ৪1৯0৬ IH VIG 15525242128 41) 4৪1 95559 dh 
14৮28) ০৮55 ৫০ 45151 SLO 48 পভ 


“যায়দ ইবন আরকাম রাদিয়াল্লাহু “আনহু একদল লোককে 'দুহার সালাত আদায় করতে দেখে বললেন, ওহে! এরা 
তো জানে না যে, এ সময় ছাড়া অন্য সময় সালাত আদায় করাই বেশী ফযিলতের । রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর দিকে ধাবিত অনুগত প্রেমিকদের সালাতের ওয়াক্ত উট শাবকের পায়ে গরম সেকা 
লাগার সময় হয়ে থাকে ।”£ 


যায়িদ ইবন আরকাম রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
0.5) 5-520 10 ৩90৭1 ১০০ মা 4১০95 HCE এম Be lcs le th (০ এ 655 EG 


“রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবা বাসীদের ওখানে গেলেন, তখন তারা সালাত আদায় করছিলেন। 
তিনি তখন বলেছিলেন, আল্লাহ প্রেমিকদের সালাতের সময় হল যখন উট শাবকের পায়ে উত্তাপ লাগে (অর্থাৎ মাটি 
গরম হয়ে যায়)।”; 


আসেম ইবনু দমরা আস-সালুলী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


04525 5 25538 CST LES 43555 39 ১8005 ale ৯8 45409556255 ১০৭5 এও 
35058 GAA 05 ৩2 352 ৩৪ LANGE BY ES bes 25561 be Bh los পুতি 2h Lo এ 455 ৪৫ 
GLEN YG ৩৪ 5595৩ 32 LAM 556 19 এ de SESS LB FE SAILS ৬৪ 32৫১৬ ৬5১১৩ 
ek Pl PEGI IRS 95455534891 ৩409191880 TED GS LB 0৩৪৬ ৬০১8) ks 
2০১ ELE ৩ DSS 4৬ sel ৩৪০৭ 925 ৩০ BH ৩৪2৭ লস IY ০০ SO 


৩৩৬০১] 30 ৩ ৩ SES Bf 3 95256 46৭8594৩549 98865 গুড এ Lo MY a5 ES 


বর | 
HAL VE শু ০৮ ঘা es প £4 4 ৰা 
(59155 ১৪০০ Eh lB ৬৪৪৬ ও ৩1 ৮৭ 


সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তোমরা তা করতে সমর্থ নও। আমরা বললাম, আপনি আমাদের সেই 


1 আত-তারগীব ওয়াততারহীব, ৩/১১, নাইলুল আওতার, ৩/৭৬। 
£ মুসলিম, হাদীস নং ৭৪৮। 
+ মুসলিম, হাদীস নং ৭৪৮। 
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সম্পর্কে অবহিত করুন, আমরা তা থেকে আমাদের সাধ্যমত গ্রহণ করবো। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাত পড়ার পর কিছুক্ষণ অবসর থাকতেন। অবশেষে সূর্য আসরের সময় 
পশ্চিমাকাশে যত উপরে থাকে, পূর্বাকাশে ঠিক ততটা উপরে উঠলে তিনি দুই রাকা'আত সালাত আদায় করতেন 
অতঃপর অবসর থাকতেন। অবশেষে পশ্চিম আকাশে সূর্য যতটা উপরে থাকলে যোহরের সালাতের ওয়াক্ত থাকে, 
পূর্বাকাশে সূর্য ঠিক ততখানি উপরে উঠলে তিনি চার রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে 
পড়ার পর তিনি যোহরের (ফরয) সালাতের পূর্বে চার রাকা'আত এবং পরে দুই রাকা'আত পড়তেন। তিনি 
আসরের পূর্বেও দুই সালামে চার রাকা*'আত সালাত আদায় করতেন এবং তার মাঝখানে নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ, 
আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এবং তাদের অনুগত মুমিন মুসলিমদের জন্য শান্তি ও স্বস্তি কামনা করতেন (তাশাহহুদ 
পড়তেন) ৷ ‘আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, এই হলো রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিনের বেলার 
ষোলো রাআ'‘আত নফল সালাত। খুব কম লোকই তার উপর স্থায়ীভাবে আমাল করতে পারে । ওয়াকী রহ. বলেন, 
আমার পিতা এতে আরো বলেছেন, হাবীব ইবনু আবূ সাবিত রহ. বলেছেন, হে আবু ইসহাক! আপনার এই 
হাদীসের পরিবর্তে এই মসজিদে ভর্তি সোনা আমার মালিকানাভুক্ত হলে তাও আমার প্রিয় হতো না।” 


এ হাদীসে সূর্য ঢলে পড়লে চার রাকা'আত সালাতের কথা বলা হয়েছে। ইমাম ইরাকী রহ. বলেছেন, এটা 
যোহরের চার রাকা'আত সুন্নত সালাত নয়; বরং আলেমগণ একে দুহা আল-কুবরার সালাত বলেছেন। আর সূর্য 
আকাশে এক বর্শা পরিমাণ উদিত হলে দুই রাকা'আত সালাতকে দুহা আস-সুগরার সালাত বলেছেন ॥* 


সালাতুল আউওয়াবীনের রাকা'আত সংখ্যা: 


রাকাআত প্রমাণিত হয় এবং তাঁর বাণী দ্বারা সর্বোচ্চ বারো রাকাআত সাব্যস্ত হয়। নিম্নে রাকা'আত সম্পর্কিত 
হাদীস উল্লেখ করা হলো। 


বারো রাকা'আত পর্যন্ত সাব্যস্ত আছে। আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
৬০ 55 ক এ ও ৬০ 4০৬০ এ ভে CE এটা LS ৩ GI ৩০ ০৩] SESS ও $০ ৬৪ 
HEELS ৫৩2 28858785015 55 এড] ও SUL 9 
“যে ব্যক্তি দুহার দু রাকা'আত সালাত আদায় করবে তাকে গাফেলীনদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। আর যে চার 
রাকা'আত আদায় করবে তার নাম আবেদীনদের সাথে লেখা হবে। যে ছয় রাকা'আত আদায় করবে তার জন্য পুরা 
দিন যথেষ্ট হবে। আর যে ব্যক্তি আট রাকা'আত আদায় করবে তার নাম কানেতীনদের সাথে লেখা হবে । আর যে 
ব্যক্তি বারো রাকাআত আদায় করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন।”ঃ 


! ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১১৬১, আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। 

2 নাইলুল আওতার, ৩/৮২। 

+ কানজুল উম্মাল, ৭/৮০৯। ইমাম হাইসামী রহ. বলেছেন, হাদীসটি ইমাম তাবরানী মু'জামুল কাবীরে বর্ণনা করেছেন, তাতে মুসা ইবন 
ইয়াকুব আজ-জাম"য়ী রয়েছেন, তাকে ইবন মা'ঈন ও ইবন হিব্বান সিকাহ বলেছেন, আর ইবনুল মাদিনী ও অন্যরা তাকে দয়ীফ 
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উম্মে হানী রাদিয়াল্লাহু আনহা 77759 থেকে বর্ণিত, 


2861 82৮9 50535544528 (21057345101 ০49 ০৮5 J Ess ৩৪5 ৮৪৬৭ Sf Tih 
6৬ ৭৪৩৪6৮০৪৭০৬ রঃ ০৮০) J ১০১৪ 3৩০৪ - El 8 ৩০) J 8828 SIE ০559 HS 
১0১৪৭৭1১55৬ ভাজ GY ভী ৬০৩৮5 ০13০457০391 ৩ ৪৩৪০৩ 0 

(০৮ 053 ৩ ৬০৪০৬৫ভ৬৩লও os পতি th (০ এ ৭৯ এ 42৬ গজ 


“তিনি উম্মে হানী রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে বলতে শুনেছেন যে, আমি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম এবং আমি তাঁকে গোসল করতে পেলাম । তাঁর কন্যা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু “আনহা একটি 
কাপড় দিয়ে তাকে আড়াল করে রেখেছিলেন। আমি সালাম করলাম! তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে? আমি জবাব 
দিলাম, উম্মে হানী বিনত আবু তালিব । তিনি বললেন, মারহাবা হে উম্মে হানী! তারপর তিনি গোসল সেরে দাঁড়িয়ে 
আট রাআ'আত সালাত আদায় করলেন। তখন তিনি একই কাপড় জড়িয়ে ছিলেন। তিনি যখন সালাত শেষ 
করার সংকল্প করেছে, যাকে আমি নিরাপত্তা দিয়েছি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উম্মে 
হানী! তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ আমিও তাকে নিরাপত্তা দিলাম। উম্মে হানী রাদিয়াল্লাহু “আনহা বললেন, এ ছিল 
দুহার চাশত) সময়।”। 


আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার হাদীস দ্বারা চার রাকা'আত সাব্যস্ত । মু'আয রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। 


205058559৬9 SY SE ৭৪ ৪৯০৩ ৭ ০০ 225 ade 88। be hl 4৯ ৩৫ ০০০) 


“রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুহার সালাত কত রাকা'আত আদায় করতেন? তিনি বললেন, চার 
রাকা'আত। ইচ্ছে হলে বেশীও পড়তেন।”ঃ 


আর আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস দ্বারা দুই রাকা'আত সাব্যস্ত। আবু যার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


Z 
রদ লা 
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EEL PE BEE ১9 4৪০০ 
(৪৫) ৩০ 
“তোমাদের কেউ যখন ভোরে উঠে, তখন তার প্রতিটি জোড়ার উপর একটি সদকা রয়েছে। প্রতি সুবহানাল্লাহ 


বলেছেন। অন্যান্য রাবীরা সিকাহ। মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, ২/২৩৭ । 
* মুসলিম, হাদীস নং ৩৩৬। 
£ মুসলিম, হাদীস নং ৭১৯। 
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মা‘রুফ (সৎকাজের আদেশ) সদকা, নাহী আনিল মুনকার (অসৎকাজের নিষেধ) সদকা । অবশ্য চাশতের সময় দু- 
রাকা'আত সালাত আদায় করা এ সবের পক্ষ থেকে যথেষ্ট ।”' 

ইমাম আবু জাফর তাবারী, হালিমী, রূইয়ানী রহ. বলেছেন, দুহার সালাতের নির্দিষ্ট কোনো রাকা'আত সংখ্যা 
নেই। দুই রাকা'আত থেকে বারো রাকা'আত বা ততোধিক পড়া যায়। ইমাম ইরাকী তিরমিযীর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 
সাহাবী ও তাবেয়ীদের থেকে বারো রাকা'আতকে সীমাবদ্ধ করা হয় নি। ইমাম সুয়ূতী রহ. এ মত ব্যক্ত করেছেন ৷” 


সাঈদ ইবন মানসূর রহ. হাসান রহ. থেকে বর্ণনা করেন, 
০৩০5 আও ০৩85 SE ৭ এ GS Let - 5 ale 4h ০-401 9৯০ ৬০০৩৫ Fife ho 
4১৩৪০51৬74৩ আটা 
“তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা কি এ সালাত আদায় করেছেন? 
তিনি বলেন, হ্যাঁ, তারা এ সালাত আদায় করেছেন। কেউ দু রাকা*আত, কেউ চার রাকাআত, কেউ আবার দ্বিপ্রহর 
পর্যন্ত দীর্ঘ করতেন।”; 
সালাতুল আউয়াবীনের ব্যাপারে মোট চারটি মত পাওয়া যায়। নিম্নে এ চারটি মত দলিল ও বিশ্লেষণসহ উল্লেখ 
করে নির্ভরযোগ্য মত ব্যক্ত করব ইনশাআল্লাহ। 
প্রথম মত: একদল আলেম বিশেষ করে সুফীবাদিরা মনে করেন, মাগরিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইশার মধ্যবর্তী সময়ে ছয় রাকাআত সালাত আদায় হলো আউয়াবীনের সালাত। তারা দলিল হিসেবে নিম্নোক্ত 
হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছেন: 
ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
35 89 496 ৪৪9 ৮৮৭০ ০০০৪৪। ৩৪ ৩ ৬৭ ৬৪ 
“যে ব্যক্তি যোহর ও আসর এবং মাগরীব ও ইশার মধ্যবর্তী সময় সালাত আদায় করবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে 
দিবেন এবং দু'জন ফিরিশতা তার জন্য শাফা'আত করবে ।”£ 
এ হাদীসটি আবুশ শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন হিব্বান “সাওয়াবুল 'আমালিয যাকিয়্যাহ' কিতাবে বর্ণনা 
করেছেন। 


হিব্বান-এর কিতাব “সাওয়াবুল “আমালিয যাকিয়্যাহ ইমাম তাবরানীর নিকট পেশ করলে তিনি এটাকে ভালো মনে 


* মুসলিম, হাদীস নং ৭২০। 

2 নাইলুল আওতার, ৩/৭৬। 

+ তানবীরুল হাওয়ালিক শরহে মুয়াত্তা মালিক, ১/১২৯। নাইলুল আওতার, ৩/৭৬। 
* আত-তারগীব ফি ফাদায়েলে আমাল, হাদীস নং ৮১, পৃ. ৩৩। 
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করেছেন। তিনি আরো মন্তব্য করে বলেন, হাদীসখানা ইতোপূর্বে আমার জানা ছিল না। 'সাওয়াবুল ‘আমাল’ নামে 
তার একখানা কিতাব আছে” ।: 


এ হাদীসটিকে ইমাম শাওকানী রহ. ইল্লত তথা দোষযুক্ত বলেছেন। তিনি বলেন, এ হাদীসের সনদে 'হাফস 
ইবন “উমার আল-কাজ্জাজ' রয়েছে, তাকে জয়নুদ্দীন ইরাকী রহ. মাজহুল বলেছেন। 


ইমাম যাহাবী রহ.ও তাকে মাজহুল বলেছেন ৷ 

অন্য বর্ণনা হচ্ছে, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

৩০০৮৯ ৬১ 5৪০3 পেশ SODA BN SS ০৪ ০০৩ এ ০৪) ES 0193 Als ৬৬৪০ hl be 
Ml ০৮০৬ 

“যে ব্যক্তি মাগরিবের পরে কোনো কথা বলার আগে চার রাকা'আত সালাত আদায় করবে তাকে ইল্লিয়্টানদের 

অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তার সাওয়াব এমন যে লাইলাতুল কদরে মসজিদে আকসায় সালাত আদায় করলে যেরূপ 

সাওয়াবের অধিকারী হয়। এ সালাত মধ্যরাতের (তাহাজ্জুদ) সালাতের চেয়েও উত্তম” 4 


ইমাম শাওকানী রহ. বলেছেন, হাদীসটি দাইলামী তার মুসনাদে ফিরদাউসে বর্ণনা করেছেন। হাদীসের সনদে 
অপরিচিত রাবী রয়েছে। তাছাড়া এটা আব্দুল্লাহ ইবন আবু সাঈদ এর বর্ণনা। তিনি যদি হাসান এবং তার থেকে 
ইয়াজিদ ইবন হারুন বর্ণনা করে থাকেন তবে আবু হাতিম রহ. তাকে অপরিচিত হিসেবে গণ্য করেছেন। আর 
ইবন হিব্বান তাকে সিকাহ এর মধ্যে গণ্য করেছেন। পক্ষান্তরে যদি রাবী আবু সাঈদ আল-মাকবুরী হন তাহলে 
তিনি দ'য়ীফ।, আর ইরাকী রহ. হাদীসের সনদটিকে দ'য়ীফ বলেছেন‘ 


অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


EL এত BIE KEM IS ৬৮ এক SG En oe ৬৪ 
“যে ব্যক্তি মাগরিবের সালাতের পরে কোনো কথাবার্তা না বলে ছয় রাকা'আত সালাত আদায় করবে তার পঞ্চাশ 
বছরের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে” ।7 


ইমাম যাহাবী রহ. মীযানে (৩/৬৮১) বলেছেন, আবু যুর‘আ তাকে মুনকিরুল হাদীস বলেছেন। ইবন হিব্বান 
বলেছেন, তিনি হাদীসকে উল্টিয়ে বলেন, মাউকুফকে মারফু হিসেবে চালিয়ে দেন, তার দ্বারা দলিল দেওয়া যাবে 
না। ইবন আবী হাতিম রহ. ‘আল-‘ইলাল’ (১/৭৮) এ বলেছেন, আবু যুর‘আ রহ. বলেছেন, এ হাদীসকে ছুঁড়ে ফেল, 


* সিয়ার 'আলামুন নুবালা, ১৬/১৭৮। 

£ নাইলুল আওতার, ৩/৫৪। 

+ আল- মীযান, ১/৫৬৪। 

4 হাদীসটি দাইলামী তার মুসনাদে ফিরদাউসে বর্ণনা করেছেন। 

* নাইলুল আওতার, ৩/৬৮। 

€ তাখরিজ আহাদীসু এহইয়াউ উলুমুদ্দীন, ২/৮৮১। 

? কিয়ামুল লাইল, মুহাম্মদ ইবন নসর আল-মারওয়াষী, পৃ. ১৩১। 
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কেননা এটা বানোয়াটের মত। আবু যুর“আ রহ. আরো বলেছেন, মুহাম্মদ ইবন গাযওয়ান দামেস্কী মুনকিরুল 
হাদীস। আলবানী রহ. তাকে দয়ীফার মধ্যে উল্লেখ করেছেন, পৃ. ৪৬৮। 


আরেক বর্ণনায় আছে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহ থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন: 

MEL EE GB a 92৪ GES এ KE NS ৬৬ ৮৮৯ এ JS 
“কেউ যদি মাগরিবের পর ছয় রাকাআত (নফল) আদায় করে এবং এর মাঝে সে যদি কোনো মন্দ কথা না বলে, 
তবে তাকে বার বছর ইবাদত করার সমপরিমাণ সওয়াব দেওয়া হয়।”! 


ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী রহ. বলেন: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসটি গারীব। যায়দ ইবনুল 
হুবাব.... উমার ইবন আবী খাস'আম সূত্র ছাড়া এটি বর্ণিত আছে বলে আমরা জানি না। মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল 
আল-বুখারী রহ.-কে বলতে শুনেছি, উমার ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবী খাস'আম মুনকারুল হাদীস (তাঁর হাদীস 
প্রত্যাখ্যাত)। তিনি তাকে খুবই য'য়ীফ বলে মন্তব্য করেছেন। আলবানী রহ. হাদীসটিকে অত্যন্ত দ'য়ীফ বলেছেন। 
অন্য বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সূত্রে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে 
যে, তিনি বলেছেন: 
GEIST HLS LS 92৯5 DANS Lo 
“মাগরিবের পর কেউ যদি বিশ রাকাআত (নফল) সালাত আদায় করে, আল্লাহ তাঁর জন্য জান্নাতে ঘর বানাবেন।”* 
আলবানী রহ. হাদীসটিকে অত্যন্ত দ'য়ীফ বলেছেন। 
439617১০০৩৬ এস orl ox JS 
“যে ব্যক্তি মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে সালাত আদায় করবে; কেননা তা আউয়াবীনদের সালাত ।১ 
ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
(5556 2০655 ০৪৮ 82196 ০১১৯০ ৬ ৩৩৫ SS) Ek এ 2) 


“যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে মাগরিবের পরে চার রাকা'আত সালাত আদায় করবে, সে যুদ্ধের পর যুদ্ধে 
অংশগ্রহণকারীর মত সাওয়াবের অধিকারী হবে।” 


শাওকানী রহ. বলেছেন, এ হাদীসের সনদে “মুসা ইবন “উবাইদাহ আর-রুবজী' খুবই দ'য়ীফ। ইমাম ইরাকী 
রহ. মূলত এটা ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর কথা, মারফু হাদীস নয়” 


ইবন মাস“উদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


! তিরমিযী, হাদীস নং ৪৩৫ । 

£ তিরমিযী, হাদীস নং ৪৩৫। 

+ ইবন মুবারক “রাকাইক' এ ইবন মুনজির এর সূত্রে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। 

£যুহুদ ওয়ার রাকাইক, ইবন মুবারক, ১/৪৪৫। শরহে সুন্নাহ লিল-বাগভী, ৩/৪৭৪। মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং ৪৭২৮, ৩/৪৫। 
* নাইলুল আওতার (৩/৫৪)। 
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“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময় চার রাকা'আত সালাত আদায় 
করতেন।”! 


শাওকানী রহ. বলেছেন, হাদীসটির সনদ মুনকাতী‘; কেননা এটা মা‘ন ইবন আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল্লাহ 
ইবন মাসউদ তার দাদার থেকে বর্ণনা । অথচ তিনি তার দাদাকে জীবিত পাননি ।* 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাস “উবাইদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তাকে জিজ্ঞেস করা 
হয়েছিল যে, 


Mtl All ৩০৩ ৯০" IE 9৫3 jl ies) EM jl 5০ 8১০০ ৪ plo ade 2 dhl ডিল 5h 


“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ফরজ সালাত ব্যতীত অন্য কোনো সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিতেন? 
তিনি বলেছেন, হ্যাঁ, মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময় নফল সালাত আদায়ে নির্দেশ দিয়েছেন।” 


আল্লামা শুয়াইব আরনাউত রহ. হাদীসের সনদকে দণ'য়ীফ বলেছেন, কেননা এখানে “উবাইদ থেকে বর্ণনাকারী 
অজ্ঞাত একলোক ৷ হাইসামী বলেছেন, ইমাম আহমদ ও তাবরানী আল-কাবীরে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে 
প্রত্যেকটি সনদ একজন অজ্ঞাত লোকের থেকে বর্ণিত, অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারী ।£ 


৩০ ৯০৯০ ০৪৮০৪ es শা Dl এক dl ০৯9 উঠ 2D: UE SS ৬৬০ ০৮৯ এ ৬০০৬ pbs 3b) 

dl ৯) ৯০৪৪ 99 64৯১১ এ ১০৬ £ ৬৬৪০ ৬০০ ০৯ ০৯ একি ৩০৩৪৪ SS) 
“আমি আম্মার ইবন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে মাগরিবের পরে ছয় রাকা'আত সালাত আদায় করতে দেখেছি। 
তিনি (আম্মার ইবন ইয়াসির) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের পরে ছয় রাকা*আত 
সালাত আদায় করতে দেখেছি, আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, “যে ব্যক্তি মাগরিবের পরে ছয় 
রাকা'আত সালাত আদায় করবে তার সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে; যদিও তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনার মত 
অধিক হয়” 


হাইসামী রহ. বলেন, হাদীসটি ইমাম তাবরানী তার সগীর, আওসাত ও কাবীরে বর্ণনা করেছেন। সালিহ ইবন 
কুতন আল-বুখারী এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লামা মুনযিরী রহ. তারগীব ওয়াত তারহীব কিতাবে বলেছেন, 
হাদীসটি গরীব । শাওকানী রহ. বলেছেন, ইবন জাওযী রহ. বলেছেন, এ হাদীসের সনদে অনেক অপরিচিত রাবী 
আছেন।£ আলবানী রহ. হাদীসটিকে দণ্য়ীফ বলেছেন। তিনি সালিহ ইবন কুতন কে মাজহুল বলেছেন, এছাড়াও 


* কিয়ামুল লাইল, মুহাম্মদ ইবন নসর আল-মারওয়াষী, (মুখতাসার: পৃ, ১৩২-১৩৩)। 
£ নাইলুল আওতার (৩/৫৪) 

+ মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২৩৬৫২ 

£ মাজমাউয যাওয়ায়েদ (২/২২৯)। 

5 মাজমাউয যাওয়ায়েদ (২/২২৯)। 

€ নাইলুল আওতার (৩/৫৪)। 
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তার উর্ধ্বতন রাবীরাও মাজহুল।! 


অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আসওয়াদ রহ .বলেন, 


35 ৩ মু] ৪০০ EDS GL ৬৭৩ এ কন ০৭ এ৪ SLE MGS WS FP MRE ESI) 
19019 ol 


“আমি যখনই সে সময় (মাগরিবের পর) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসেছি, তখনই তাকে 
সালাতরত অবস্থায় পেয়েছি আমি তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এ অলস সময় অর্থাৎ মাগরিব 
ও ইশার মধ্যবর্তী সময় ইবাদত করা কতই না উত্তম।”ঃ 


হাইসামী রহ. বলেছেন, হাদীসের সনদে জাবির আজ-জু'ফি সম্পর্কে আলেমগণ অনেক ধরণের মন্তব্য 
করেছেন।; আলবানী রহ. হাদীসটিকে দ'য়ীফ বলেছেন। 


হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
০৪524 41455 এগ MS IL LE JU: এ ডি পভ Hl fo Gy G5 ILE ৬52 এরি 
৩৫ ls গু ও ৫০ SANE 59 4583 HALE coh 25 ৫০ 055 42৩ hl 4৩ ভা 
0201 525 HIE USE 22 ৭১, 86145 ৬575 ৩৮০৫৮ 35০ FBS lial Lo ES Lod 
43 
“আমার মা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে তোমার পালা কখন? তখন 
আমি আমার অমুক সময় থেকে অমুক সময় পর্যন্ত সময়ের কথা তাকে বললাম । তিনি আমার সে সময়টা আমার 
থেকে নিয়ে নিলেন। আমি মাকে বললাম: আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে তাঁর সাথে 
মাগরিবের সালাত আদায় করবেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার ও আপনার জন্য 
দো'আ করতে বলব। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আসলাম এবং তাঁর সাথে মাগরিবের 
সালাত আদায় করলাম, তিনি মাগরিবের পরে সালাত আদায় করতে থাকলেন, এমনকি ইশা পর্যন্ত সালাত আদায় 
করে ইশার সালাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি নির্জন স্থানে যাচ্ছিলেন, আমিও তাঁকে অনুসরণ করতে 
লাগলাম ৷ তিনি আমার আওয়াজ শুনে জিজ্ঞেস করলেন, কে? হুযাইফা? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমার 
কী প্রয়োজন? আল্লাহ তোমাকে ও তোমার মাকে ক্ষমা করে দিন।”5 


যদিও রাদিয়াল্লাহু “আনহু হাদীসটি সহীহ; কিন্তু এ হাদীস দ্বারা আউয়াবীন সালাত প্রমাণ করা যাবে না। কেননা 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ফরজ সালাতের পরে যে কোনো নফল সালাত আদায় করেছেন। 
তাছাড়া এতো দীর্ঘ সময়ে তিনি মাত্র ছয় রাকা'আত সালাত আদায় করেন নি; বরং এর চেয়েও বেশি হতে পারে, 


৷ তারগীব ওয়াত তারহীব (১/১৭২)। 

£ মুখতাসার কিয়ামুল লাইল, পৃ. ৮৯। মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং ৪৭২৫। তাবরানী কাবীর, ৯/২৮৮, হাদীস নং ৯৪৫০। 

3 মাজমাউয যাওয়ায়েদ (২/২৩০)। 

4 তারগীব ওয়াত তারহীব (১/১৭২) 

5 তিরমিযী, হাদীস নং ৩৭৮১, তিনি হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন। নাসায়ী আল-কুবরা, হাদীস নং ৩৮০, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং 
৩৯২, ৪০৪ ৷ ইমাম মুনযিরী রহ. তারগীব ওয়াততারহীবে বলেছেন, হাদীসটি নাসায়ী জাইয়্যেদ সনদে বর্ণনা করেছেন। আল্লামা আলবানী 
রহ. সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীবে (১/৩৮২) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। শুয়াইব আরনাউত ও সহীহ বলেছেন (৩৮/৪৩০)। 
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সালাতুল আউওয়াবীন 








[২০ | 
যা রাবীর কথা দ্বারাই বুঝা যায় যে, তিনি মাগরিবের পরে ইশা পর্যন্ত সালাতরত ছিলেন৷ ফলে হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু ও তার মা সে সময় রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কথা বলার সুযোগ পান নি। 





আব্দুল করীম ইবন হারিস রহ .থেকে বর্ণিত ,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

TS GES 0 pd HESS ৬৫ ৬5৪ 4৬ ELS 2 ডগ SAM ৩৩৩৬৪7৪৫৪৬০ 
4৩৪7 50811458959 5 le dhl Le hl 4৮০ 3 

“যে ব্যক্তি মাগরিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার মধ্যবর্তী সময়ে বারো রাকা'আত সালাত আদায় করবে 

তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরি করা হবে। তখন উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু বললেন, তাহলে আমরা বেশি 

বেশি সালাত আদায় করে আমাদের প্রাসাদ বা বাড়ি বেশি পরিমাণ করতে পারি। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহু আকসার বা আফদাল বা আতইয়াব (আল্লাহ অধিক দাতা, উত্তম প্রতিদান 

প্রদানকারী) ৷”' আল্লামা আলবানী রহ. বলেছেন, এটা মুরসাল দ'য়ীফ।£ 

মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে আদায়কৃত ছয় রাকা'আত সালাতকে কতিপয় শাফেয়ীরা আউয়াবীনের সালাত 

বলেছেন। এটাকে সালাতুল গাফলাহও বলা হয়। কেননা মানুষ এ সময় রাতের খাবার, ঘুমের প্রস্তুতি ও অন্যান্য 

কাজে ব্যস্ত থাকেন। 


ইবন মুনকাদির ও আবু হাযিম রহ. নিমোক্ত আল্লাহর বাণী সম্পর্কে বলেন, 
orbs call ৯১৩ জন ৩৪ তেজ টাল 2 LS ৩০ ৮৮৩ BUSY 
“তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে আলাদা হয়।” [সুরা আস-সিজদাহ, আয়াত: ১৬] এটা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী 
আউয়াবীনের সালাত ৷” তবে এ হাদীসের সনদে ইবন লাহি'আহ আছেন, তাঁকে অনেকেই দ'য়ীফ বলেছেন। 


দ্বিতীয় মত: সালাতুল আউয়াবীন হলো সলাতুদ-দুহা বা চাশতের সালাত। এ সালাত সূর্যোদয়ের ১৫ মিনিট 
পরে শুরু হয় এবং যোহরের ১৫ মিনিট পূর্বে শেষ হয়। এ সালাতের সময় সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, যায়িদ ইবন 
আরকাম রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
0] ৩০০15 ৩৫৭ 17 দা 49908 23 HH ক 03 2s Bl 45481 450 ES 
“রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবা বাসীদের ওখানে গেলেন, তখন তারা সালাত আদায় করছিলেন। 
তিনি তখন বলেছিলেন, আল্লাহ প্রেমিকদের সালাতের সময় হল যখন উট শাবকের পায়ে উত্তাপ লাগে (অর্থাৎ মাটি 
গরম হয়ে যায়)।” 
আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
1450৭ NS 89:4৬ ০১ চিকন ৪১০০ ৫০ BE 3) 


* যুহুদ ওয়ার রাকাইক, ইবন মুবারক, ১/৪৪৬। মুখতাসার কিয়ামুল লাইল, পৃ. ৮৮। 
£ সিলসিলা দ'য়ীফার (৪৫৯৭)। 

+ সুনান আল-বাইহাকী, ৩/১৯। 

£ মুসলিম, হাদীস নং ৭৪৮। 
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“কেবল আওয়াব তথা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীগণই সালাতুদ-দুহার সর্বদা গুরুত্ব দিয়ে থাকে । তিনি আরো 
বলেছেন, সালাতুদ-দুহা হলো আউওয়াবীনের সালাত।”' 


আল্লামা আলবানী রহ. বলেছেন, “যারা মাগরিবের পরে ছয় রাকা*আত সালাত আদায় করাকে আউওয়াবীনের 
সালাত বলেন এ হাদীস তাদের সে দাবী খণ্ডন করে দিয়েছে। আসলে এ ছয় রাক'আতের নামের কোনো অস্তিত্ব 
নেই এবং প্রকৃতপক্ষে মাগরিবের পরে ছয় রাকা'আত সালাত সাব্যস্ত নেই।” 


তৃতীয় মত: সালাতুল আউয়াবীন সালাতুদ-দুহা ও মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ের নফল সালাত উভয়কেই 
বুঝায়। এ মতানুসারীরা মূলতঃ দুটি মতকে একত্রিত করেছেন। 


মাউসু'আ ফিকহিয়্যাহ কুয়েতিয়াহতে বলা হয়েছে, সালাতুদ-দুহা ও মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সালাতকে 
সালাতুল আউয়াবীন বলা হয়। এটা উভয় সালাতের জন্য ব্যবহৃত হয়৷ 


চতুর্থ মত: সালাতুল আউয়াবীন হলো সফর থেকে ঘরে ফিরে বা সফরে বের হওয়ার সময় দু রাকা'আত 
সালাত আদায় করা। তারা দলিল হিসেবে এ হাদীস পেশ করেন, 
উসমান ইবন আবু সাওদাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফু* সুত্রে বর্ণনা করেন, 
(০৯০91 ০৬৯৫১ 4৬৪ ৯১19 SEAS ( 08199। DS) ২২] ৪১৬০) 


“সালাতুল আবরার তথা সালাতুল আউয়াবীন হলো যখন তুমি গৃহ থেকে বের হও এবং গৃহে প্রবেশ করো তখন 
আদায়কৃত দু রাকা'আত সালাত ।”* 

তাহলে সালাতুল আউয়াবীন সম্পর্কে কোনটি সহীহ মত? 

আমরা সকলেই জানি যে, ইবাদত হলো তাওকিফী তথা আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যা বলেছেন এবং যেভাবে বলেছেন সেভাবে আদায় করা। এতে নিজের মনগড়া কোনো মত বা দুর্বল ও জাল 
হাদীস দিয়ে দলিল পেশ করে কিছু বাড়ানো বা কমানো যাবে না। উক্ত আলোচনার দ্বারা এটা স্পষ্ট হলো যে, 
সালাতুল আউয়াবীনের ব্যাপারে মোট চারটি মত পাওয়া যায়। 


প্রথম মতের অনুসারীরা বলেছেন, মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে আদায়কৃত ছয়, চার বা দু রাকা'আত 
সালাত। কিন্তু আমরা তাদের দলিলকৃত প্রত্যেকটি হাদীসের তাখরীজে উল্লেখ করেছি যে, তাদের দলিলসমূহ সবই 
দ'য়ীফ। একটিও সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না। ইমাম তিরমিযী রহ. এর বর্ণিত একটি হাদীস পাওয়া যায়, তাতে 
হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে মাগরিবের পূর্বে গিয়েছিল। তারা 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মাগরিবের সালাত আদায় করেছেন এবং ইশা পর্যন্ত অপেক্ষা 
করেছেন। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সময় নফল সালাতে ব্যস্ত ছিলেন। ফলে তারা রাসূলুল্লাহ্‌ 


 আল-মুসতাদরাক লিলহাকিম, হাদীস নং ১১৮২। ইমাম হাকিম রহ. বলেন, হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ, তবে বুখারী ও মুসলিম কেউ 
তাদের কিতাবে উল্লেখ করে নি। 

£ সিলসিলা আহাদীসুদ দ'য়ীফা ওয়াল মাউদু'আহ, ১/৪৮১। 

+ মাউসু'আ ফিকহিয়্যাহ কুয়েতিয়াহ, ২৭/১৩৪-১৩৫। 

£ ইবন মুবারক আয-যুহদ এ বর্ণনা করেছেন। আলবানী রহ. সিলসিলা দ'য়ীফিয়া (৩৭৮৮) তে হাদীসটিকে দ'য়ীফ বলেছেন। 


IslamHouse con 


IslamHouse con 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আলোচনা ও দো'আপ-প্রার্থনা করতে পারেন নি। কিন্তু এ হাদীসে এ কথা 
উল্লেখ নেই যে, সেটা আউয়াবীনের সালাত ছিল; বরং আমরা বলতে পারি এটা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যাস অনুযায়ী নফল সালাত আদায় করেছেন। 

দ্বিতীয় মতের অধিকারীরা সালাতুল আউয়াবীন ও দুহাকে একই সালাত বলেছেন। তারা চাশতের সালাতকেও 
আউয়াবীন বলেছেন। মূলত সূর্যোদয়ের পরপরই আউয়াবীনের সালাত আদায় করলে তাঁকে চাশতের সালাত বলে। 
আর সূর্য পূর্ণরূপে আকাশে উদিত হলে যখন উটের বাচ্চা মায়ের থেকে পৃথক হয়ে যায় তখন এ সালাত আদায় 
করলে তা দুহার সালাত বলে। 


অন্যদিকে যারা উভয় মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ের সালাত ও দুহার সালাত উভয়টিকেই আউয়াবীনের 
সালাত মনে করেন তাদের এ ব্যাপারে কুরআনের বা সহীহ হাদীসের কোনো দলিল নেই। 


আর চতুর্থ দলের দলিলটি দ‘য়ীফ ও অধিকাংশ সহীহ হাদীসের বিপরীত বলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। 


মোদ্দাকথা হলো, অনেকগুলো সহীহ হাদীস প্রমাণ করে যে, সূর্যোদয় থেকে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার 
পূর্ব পর্যন্ত তথা যোহরের পূর্ব পর্যন্ত আদায়কৃত সালাতকে আউয়াবীনের সালাত বলে। এটাই অধিকাংশ আলেমের 
মত। ইবাদতের ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস পাওয়া সত্ত্বেও দ'য়ীফ হাদীসের ওপর ‘আমল করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। 


সমাপ্ত 





